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Voorgesteld 6 juli 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezond¬ 
heidszorg blijkt dat er grote verschillen zijn in kwaliteit van zorg in 
verpleeghuizen; 

overwegende dat de financiële positie van zorginstellingen een belang¬ 
rijke factor kan zijn in de kwaliteit van zorg die zij kunnen bieden; 

verzoekt de regering, te onderzoeken wat mogelijke verklaringen voor het 
verschil in kwaliteit zijn en hierbij in ieder geval te kijken naar de rol van 
de financiële situatie van de instelling, het aantal locaties en het aandeel 
overhead in het personeelsbestand, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Voortman 
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